Z WILKÓW 


| JOZEFA DENKE 


wdowa po profesorze gimnazjalnym 


przeżywszy lat 78, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnęła w Panu 
dnia 30 lipca 1963 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę 3 sierpnia br. o godz. 10-tej 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobowca 
rodzinnego, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni: 


córka, syn, synowa, zięć, wnuki i prawnuki. 
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